AVISO 

IMPORTANTE 


e> 

EMT MADRID 


COVID-19 

PARADAS DE NUEVA CREACIÓN 




Atocha - Hospital IFEMA 


Desde el día 17 de abril, se añade una nueva parada por sentido al 
itinerario de este servicio según indica: 


\ PARADA EXISTENTE 



PARADA DE NUEVA CREACIÓN 


Intercambiador Prado Plaza Castellana Nuevos Ministerios Intercambiador Hospital IFEMA 

Atocha Renfe Atocha Cibeles Ministerio del Interior Centro comercial Plaza Castilla La Paz Feria de Madrid 



07:00^- - Primer servicio - -^07:00 

23:00 -► - Último servicio - 23:00 


PARADA EXISTENTE 


PARADA DE NUEVA CREACION 



Atocha Renfe 


Prado - Atocha 


Plaza de Cibeles 


Paseo Castellana 


Nuevos Ministerios 


Plaza Castilla 


Hospital La Paz 


IFEMA - Feria de Madrid 


Parada Ubicación 



Intercambiador de Atocha (Exterior) 


Prado - Atocha 


Plaza de Cibeles 


Castellana - Ministerio Interior 


Nuevos Ministerios - Centro comercial 


Intercambiador Plaza de Castilla (Exterior) 


Castellana - La Paz 


Feria de Madrid 


Parada 

Ubicación 

IFEMA - Feria de Madrid 



407 

Feria de Madrid 

Hospital La Paz 



5521 

Castellana - La Paz 

Plaza Castilla 



3568 

Intercambiador Plaza de Castilla (Exterior) 

Nuevos Ministerios 



48 

Nuevos Ministerios - Centro comercial 

Paseo Castellana 



61 

Castellana - Ministerio Interior 

Plaza de Cibeles 



73 

Plaza de Cibeles 

Prado - Atocha 



81 

Prado - Atocha 

Atocha Renfe 



1166 

Intercambiador de Atocha (Exterior) 


HORARIOS DE SERVICIO 


Salidas intercambiador Atocha Renfe 


Todos los días 


Hora 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Minutos 

00 

30 

00 

30 

00 

30 

00 

30 

00 

30 

00 

30 

00 

30 

00 

30 

00 

30 

00 

30 

00 

30 

00 

30 

00 

30 

00 

30 

00 

30 

00 

30 

00 


Salidas Hospital IFEMA 


Todos los días 


Hora 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

Minutos 

00 

45 

15 

45 

15 

45 

15 

45 

15 

45 

15 

45 

15 

45 

15 

45 

15 

45 

15 

45 

15 

45 

15 

45 

15 

45 

15 

45 

15 

45 

15 

00 


Más información: 

Todos los días, de 07 a 21 h. 


91406 8810 


emtmadrid.es OOd 
App EMT O© 













































































































